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前 报 C13 我 们 从 云南 用 于 治疗 急性 病毒 性 肝炎 的 草药 青 叶 胆 (Swertia mileensis 
T,N, He et W.) 中 鉴定 了 它 的 苦味 我 。 因 还 未 见 文献 记载 该 植物 的 吊 酮 成 分 ， 为 此 
我 们 对 分 离 到 的 三 个 吊 酮 成 分 经 UV，IR，!H NMR，MS 证 明 为 ， 1, 8- 二 羟基 -3, 5- 一 
甲 氧 基 叫 酮 (1，8-dihydroxy，3， 5-dimethoxy xanthone) IT; 1，8- 二 羟基 -3， 7- 二 甲 
氧 基 吊 酮 (1, 8-dihbydroxy， 3,7-dimethoxy xanthone) TI; 1- 羟 基 -3,7， 8- 三 甲 氧 基 吓 
酮 (1-monohydroxy 3,7, 8-trimethoxy xanthone) 和 在， 结构 见 图 。 现 报告 如 下 : 
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熔点 用 微量 熔点 仪 测定 〈 末 校正 ) 。 核 磁 共 振 谱 用 Brucker WH-90 脉冲 付 立 叶 变 
换 波谱 仪 测定 ， 内 标 TMS， 溶 剂 CDCls。 红 外 光谱 用 IR-450 型 分 光 光 度 计 测 定 ， 紫 外 
光谱 用 岛 津 UV-210A 测定 。 


吉 叶 胆 粗 粉 2500 克 ， 用 甲醇 提取 ， 回 收 甲醇 后 ， 加 水 溶解 提取 物 ， 过 滤 除 去 叶 绿 系 
等 不 溶 物 ， 用 石油 配 蔡 取 获得 黄色 粗 吊 酮 混 晶 ， 用 硅胶 G50 克 ， 以 制备 薄 层 板 (30 x 45 
cm) 分 离 ， 展 开 剂 〈( 茶 : 醋酸 =50 : 1) 共 展 开 四 次 ， 把 Rf 值 相同 色 带 的 硅胶 G 刊 下 ， 
分 别 用 氯仿 洗 脱 得 咖 酮 化 合 物 I 、 工 、 焉 。 用 甲醇 结晶 ，I 、 工 各 重 100 毫 死 ， 正 旱 
30 毫 克 。 总 吊 酮 含量 接近 万 分 之 一 左右 。 

1, 8- 二 羟基 -3, 5- 二 甲 氧 基 咖 酮 (I):，95% 乙 醇 重 结晶 ， 淡 黄色 针 状 是 ，mpP 188 一 
190oG，FeCls 反 应 (+)。UV XMeOH (nm), 254,277,，333,，382 (sh.)s Mm 人“ 
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(nm) ，254，277，333，382 (sh.)， 分 别 移 至 265，287，376。 再 添加 盐酸 光谱 带 无 
变化 。 入 MeOH+NaOAC (nm) ，254，277，333，382 (sh.) 。 IR v mat cm !: 3150 一 


2800 〈 弱 宽 峰 ， 列 合 羟基 ) ; 1670，1640 ( 共 轿 C=0) ， 1610，1582，1492 〈 方 环 ) 。 
IH NMR 5，11.9，11.3 (各 1 日 ， 均 s，C,， Cs-OH)s 7.28 (1H, d, J=9.5 cps, 
C,-H) s 6.75 (1H, d, J=9.5 cps, C1-H) » 6.53 (1H, d, J=2.2 cps, C4-H); 
6.35 (1H, d, 1=2.2cps, C,.~H)s 3.95, 3.90 (各 3H，s，C，， Cs-OCH;s) 。M= 
m/e; 288(M*), 273 (M*-CHs) , 258 (M*-CH,0) ,245 (M+-CHs:-CO)。 

1, 8- 二 羟基 -3,7- 二 甲 氧 基 吊 酮 (TI): 甲醇 重 结晶 ， 淡 黄色 针 状 品 , mp 190 一 192°4， 
FeCl, 反 应 〈+) ，UV MeOH (nm) ，238，263，311 (sh.) ， 328，380 (sh.) 


max 


MeOH+ AICls (nm)，238，277，330，365， 青 添加 盐酸 光谱 带 无 变化 ， 和 mox” 


(nm) ，238，263， 311，328，380 (sh.)。 IR vy KBr cm-!，3100 一 2600 〈 弱 宽 峰 ， 鳌 


max 


合 OH)，1670，1640 ( 共 孝 C=0O)，1605，1575，1508 ( 芳 环 ) 。!H NMR 5，12.07， 
11.94 (名 1H, s, C1, Cs-OH) ，7.29 (1H，d，J=8.7 cps，Ce-H) 5 6.86 (1H, 
d, J=8.7 cps, Cs-H) 9 6.37 (1H, d, J=2.2 cps，C4-H) s 6.31 (1H，d， 丁 = 
2.2 cps，C,-H) ; 3.93，3.88 (各 3H,，s， C,, C,-OCH,s) 。 MS mj/e: 288 (M’), 
273 (M+-CH,), 258 (M+-CH,0) ，245 (M+-CHs-CO)。 

1- 凑 基 -3，7，8- 三 甲 氧 基 吊 酮 (下 )，95% 乙 醇 重 结晶 ， 淡 黄色 针 状 晶 ，mp 157 一 
159oC [文献 150oC] 。FeCls 反 应 (+) ，UV XD (nm) 。239，259，311，373 


maxX 


(sh.); 入 MeOH+AICI。 (nm) ， 分别 移 至 236，274，328。 入 Mx (nm): 239， 


259，311，373 (sh,) 。IR_vKBrem-1，3000 一 2600 ( 弱 宽 峰 ， 整 合 产 基 ) ; 1660 ( 共 


inaxX 


轿 C= 二 0O)，1670，1572 ( 芳 环 ) 。!H NMR 8,， 13.24 (1H, s, C1-OH) ; 7.39 (1H, 
d, J=9.5cps, Ce-H)s 7.19 (1H, d, J=9.5cps, C,.-H); 6.35 (1H, d, 1 =2.93 
cps, CH); 6.32 (1H, d, J=2.93cps，C2-H) 4，3.93，3.88 (各 3H， 均 s，Cs,， 
C,, C;,, -OCHs) 。 MS mje: 302 (M+) , 287 (M*-CH,s) , 273 (M*-CHO), 
259 (M+-CHs-CO) 。 

上 述 I ET 、 下 化 合 物 数据 仅 丰 迷 点 与 文献 略 异 外 , 其 它 一 切 数据 均 与 文献 相符 [2 -。 
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